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Bonn, den 9. Januar 1961 


An den Herrn 

Präsidenten des Deutschen Bundestages 


Betr.: Wissenschaftliches und tedbnisdies Informationswesen 

Bezug: Entschließung des Deutschen Bundestages vom 5. Mai 
1960 

— Umdruch 543, Drucksachen 1400 Anlage, 1706 — 


Die Bundesregierung ist seit längerem darum bemüht, daß 
in der Bundesrepublik ein geordnetes wissenschaftliches und 
technisches Informationswesen zustande kommt. Zur Zeit 
wird in Hannover in Anlehnung an die dortige Tedinische 
Hochsdiule eine zentrale technische Informationsbibliothek 
eingerichtet. Für die Baukosten dieser Einrichtung wird der 
Bund insgesamt 2,5 Mio DM zur Verfügung stellen. 

Da sich in der Bundesrepublik bereits zahlreiche Stellen mit 
wissenschaftlidier Dokumentation befassen, ist die Schaffung 
einer Stelle, die, ohne selbst zu dokumentieren, zentrale 
Leiikungsfunktionen ausübt. immer dringender geworden. Die 
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 
G. V. hat sich bereit erklärt, ihre Erfahrun en für den Auf- 
bau einer solchen Steuerungsstelle in Form eines Instituts 
für Dokumentationswesen zur Verfügung zu stellen. Ent- 
sprechende Verhandlungen mit der Max-Planck-Gesellschaft 
sind aufgenommen. 


Dr. Schröder 


iJruck: Budidi uckerei Peter Meier, Huisdorf/Siegburtj 
AUoiiivortrieb : Dr. Hans Heger, Bad Godesberg, 
Pos.K'.di 821, Goefhestraße 54. Telefon 6 35 51 



